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ie Familie der Coronaviridae um- 
fasst Viren, deren Genom aus einer ein- 
zelstrangigen RNA positiver Polaritat 
mit einer Lange von 27,6-31,3 Kb besteht. 
Coronaviren sind bei Tieren und beim 
Menschen weit verbreitet. Infektionen 
konnen zu verschiedenen akuten oder 
subakuten Erkrankungen fiihren oder 
subklinisch verlaufen. Die meisten der 
bekannten humanpathogenen Corona¬ 
viren verursachen leichte Erkrankungen 
des Respirationstraktes. Gemafi § 5 Ab- 
satz 6 GenTSV werden Coronaviren, au- 
fier den speziell genannten Spezies, der 
Risikogruppe 2 zugeordnet. 

Als atiologisches Agenz von SARS 
(Severe Acute Respiratory Disease) wur- 
de eine neue Variante eines Coronavirus 
(SARS-CoV) nachgewiesen. Gemafi den 
Richtlinien fur Biologische Sicherheit 
der Weltgesundheitsorganisation wird 
der Umgang mit SARS-CoV, einschliefi- 
lich dessen Vermehrung und der Infek- 
tion von Tieren, der Sicherheitsstufe 3 
zugeordnet. 
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Als Spender- oder Empfangerorganis- 
mus bei gentechnischen Arbeiten wird 
SARS-CoV gemafi den Bewertungskri- 
terien des Anhangs 1 Nr. 1 GenTSV der 
Risikogruppe 3 zugeordnet. 

Begriindung 

Die Infektion mit SARS-CoV ruft Lun- 
genentztindung mit hohem Fieber, 
Schmerzen, Husten und weiteren At- 
mungsbeschwerden hervor. Die Inkuba- 
tionszeit betragt 2-10 Tage. Die Letalitat 
(Anzahl von Todesfallen/SARS-Erkran- 
kungen) liegt bei ca. 15%. Ein Impfstoff 
ist noch nicht verfiigbar. 

SARS ist zum ersten Mai im No¬ 
vember 2002 in Siidchina aufgetreten 
und breitete sich rasch auch auf andere 
Lander aus. In Deutschland gab es bis 
August 2003 9 importierte SARS-Falle, 
die alle ausgeheilt sind. Weltweit geht die 
Anzahl an neu aufgetretenen SARS-Fal- 
len in der Zwischenzeit zuriick. 

Natiirlicherweise wird SARS durch 
engen Kontakt zu einer infizierten Per¬ 
son, vermutlich durch Tropfcheninfekti- 
on, iibertragen. Eine Ubertragung iiber 
den Luftweg kann nicht ausgeschlossen 
werden. 


Das SARS-CoV ist stabil: Es kann,je 
nach Bedingungen,bis zu mehreren Ta- 
gen aufierhalb seines natiirlich Wirtes 
seine Infektiositat aufrechterhalten. 

Zusatzlich zu den Sicherheitsmafi- 
nahmen der Stufe 3 empfiehlt die ZKBS 
bei gentechnischen Arbeiten mit infekti- 
osen SARS-CoV das Tragen eines virus- 
sicheren Mund- und Nasenschutzes. 
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